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コ□ナルームエアコン 

(を房専用セパレートタイプ） 

取扱説明書 

室内ユニット 

RC-221 0 

室がユニット 

R0-2 の 0 


このたびは、コ□ナルームエアコンをお買い 

あげし、ただきましでありびとうごさし、まし心 もくじ 


お使いになる前にこの取扱説日月書をよくお読 
みになり、それぞれの性能を十分におむ得に 
なったラえで正しくご使用ください。 

なお、お読みになったをちお使いじなるちび 
いつでち見られる巧に「保証書]ととちじ大切 
に保管してください。 
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絵表示の例 


么記号は';主意を促す内容びあることを告げるちのです。 

図の中に具体的な'ま意内容（だ図の場合は一般的な注意）び描かれでいます。 

〇記号は禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中やを傍に具体的な禁止内容び描かれでいます。 

〇記号は行為を強制したり指示する内容を告げるちのです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は一般的な行為の指示）び描かれでいます。 


^ 誤った取りあいをしたとぎじ、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く巧能性び大きいちの。 

A ミ主意 誤った取りあいをしたときに、傷害を負ラ巧能性及び物的損害のみの凳ちの巧能性が'あるちの。 


■お使いじなる前に、この「安を上のご';主意」をよくお読みのラえ正しくお使いください。 

■ここに示した';主意事項は、安をに関する重大な内客を記載しでいますので、必ず守つでください。 
表示と意がはつぎのよラになつでいます。 






■お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見られる巧に必ずな管しでくださし、。 


J 


u まを上のご注意 


(必ずお守 D < ださい) 


据え付け時のご注意 


A 注意 


設置場所によっては漏電しゃ断器の取り付 
けがぶ屡 

取り付けられでいないと感電の原因になることがありまず。 
お買いあげの販売店または専門業者に依頼しでください。 


〇匿.。 


可燃性ガスのちれるおそれの 
ある場所へは設置しない 

方一方スびもれで ユニッ トの园囲にたま 
ると、凳义の原因になることびあります。 


ドレンホースは、確実に排水 
するよラに配管する 

不確実な揚合は屋内に水ちれし、まおな 
どをめらす原因になることがあります。 


〇 


移設-修理時のごま意 



AI 

ち化 
重 口 


修理は、お買いおげの販売店またはコ□ナお客様 

エアコンを移動再設置する場合などは、 


ご相談窓□に依頼する 勾 

優理に不備びをると銳 • 

义巧などの1111になります。 

V 

夏 愚 

お買し、あげの販売店またはコ□ナお客 4 


様ご相談窓□に相談する ■ 

据え巧け不備があると感電•乂がなどの原因になります。 < 

ノ 


ま全に使っていただくためのご注意 


参据え付けに関する詳細じついでは12ページの「据え付け J の項目をごらんください。 

♦修理じついでは、13 -14ページの「このよラなときには J や「修理 - f 呆証 J の項目をごらんくださし、。 








吹出□や吸込□に指や棒など 
を入れない 

巧部でフアンが'昌速◎転しでおり、ケ方の 
原因になります。 



運転中に、電源プラグを巧い 
て停止しない 

感電や义がの原因じなります。 



[ A 警告 ] 

据え付けは、お買いあげの販売店 
または専門業者に依頼する 

ご自分でおえ巧け工事をされ不備びあると、か 
もれや感電'义巧の原因になります。 

〇獨 r も！ 

電源は必ずエアコン専用のコンセ 
ントを使用する 

専巧似外のコンじントを使巧ずると、発熱によ 
る火がの原因になります。 

〇 

アース婚地)を確実におこなう 

アース線は、ガス冒-か道管-避雷針-電話の 
アース線に接続しないでください。 

アース（接地）び不確実な層さは、 S 如章や漏電 
のときに感電の原因になります。 

〇 
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A0O 










































ま全に使っていただくためのごミち意 


r A 警告 1 

電源プラグは、電源プラグ側だけでなくコンセント 
側にもほこりが付着していないか確認し、がたつき 
のないよラに刃の根元まで確実に差し込む 

ほこりび巧着したり、接続び不完をな層さは 

感電や火がの原因じなります。 mm " pTn ) 

コンじントにびた]きびをる t 詰は、む SL 化 

けの販売店または専門業若に相談しでください。 rf 

3 

エアコンがをえない場合はを媒のもれが原因のひと 
つとして考え5れるので、お買いあげの販売店ま;; 
はコ□ナお客様ご相談窓口に相談する 

エアコンじ使田されでいるち媒賊きです。 一 h 

ち媒は遇萬もれることはありませんが、ち-巧媒が室の K 
にもれ、ファンヒ-夕-、スト-スコン□などの义気 
に軸れると有毒なを巧物び発をする原因になります。 


長時間を風を身体に直接あてたり、 

をゃしすぎなぃ 

体調悪化 • 脈障害の原因じなりまず。 

巧： 

) 

電源コードの途中での接続、 ^ 

延長コードの使用、タコ足配線 
はしなぃ 

感電や発熱-义巧の原因じなります。 

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 — 

して電源プラグを巧き修理を依頼する 

異萬のまま運転を続けると故障や感電、乂がなどの原 
因になります。 

お買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご相談窓□じの頼しでください。 

、 

電源コードは、束ねたり、弓1っ張ったり、重い物 
を載せたり、加熱や加工したりしない . 

電源〕-ドび破損しで、感電や発熱'义巧の 
原因じなります。 

ノ 


么注意 


電源プラグを巧くときは、コード 
を引っ張って巧かない 

な線の一部が断線しで発熱-発乂の原因になる 
ことびあります。 


特殊用途には使用しない 

貪品-精密機器-美術品のおをや、動植物） 
の飼育-裁培などじは使巧しないでください。 
貪品の品質お下などの原因になることがあ 
ります。 



エアコンの風が直接ちたる 
所で燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完を燃糕の原因になるこ 
とびあります。 



室内外ユニットの下に他 
の電気製品や家財などを 
置かない 

化滴が滴下する場合があり、汚損や 
故障の原因になることがあります。 



燃焼器具と併用するときは、 
こまめに換気する 

換気び不十分な場さは、酸素不足に 
より不完を燃焼の原因になることが'あります。 



お手入れのときはおずスイツチ 
を「停止」にし、プラグも巧く 

内部でフアンび昌速◎転しでおりますので 
ク方の原因になることがあります。 



動植物に直接風をあてない 


動植物にお影暨をのぼす原因じなること 
があります。 



室外ユニットの上に乗ったり、物を 
載せたりしない 

落下-転倒などによりクガの原因じなることび 
あります。 



長期使用で傷んだままの据付台 
などで使用しない 

ユニツ トの落下-転倒につなびり、ケガなど 
の原因になることびあります。 



室内ユニット内部の洗をはお客様自身ではおこなわ 
ず、おずお買いあげの販売店またはコ□ナお客様ご 
相談窓□に相談する 


長期間使用しない場合は電源プラグ 
を巧く 

ほこりびたまって発熱-発乂の原因になることび 
あります。 


エアコンを水ミ先いしたり、巧瓶などの 
水の入った容器を載せない 

漏電じよって感電や発义の原因じなることびあります。 


誤った;先を剤の還定-使巧ちるで;先;きをおこなラと、 
樹脂部分び破損したりかちれなどの原因になることび 
あります。また、巧を剖び電気部品やモータにかかる 
と、故障や凳煙'発义の原因じなることがあります。 

ユニットのアルミフインにさね 5 ない 

ケガの原因じなることびあります。 

エアコンの操作やお手入れのときは、 
不安定な台に乗 5 ない 

転倒などクガの原因になることがあります。 



めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因になることがあります。 


吸込□や吹出□をふさがない 

能力ほ下や故障の原因じなることがあります。 


雷が鳴り落雷のおそれがおるときは 
運おを停止し、電源プラグを巧く 

被雷すると、故障の原因になることびあります。 






























































国各部のなまえとはた 5 を 








































































































































































































本体表巧部 



I 」モコンからの信号を受信すると、 
受信音びなります。 

運転-変更「ピッ」 停止「ピー」 


空気清ミきフィルター-マルチクリーンフィルター(別売） 

用途に脑じで別売の空気清をフィルターまたはマルチク I 」ーンフィルターを取り付けることびできます。 

おあくの販売店でお買い巧めください。 n , i = tr=i 

' 月。凡□口 ' 



参フィルター取り付け場所は2力所あります。 
お好みで1枚または2枚を取り付けでください。 

(1 枚取り付けの場さは、左ちどちらに取り付けで 
もかまいません） 

■空気の巧れ度含いによっでは有効期間な内でち効果びなく 
なります。 

■ちれたフィルターは洗って再使巧することはできません。 
■7 ルチクリーンフイルターは、一酸化炭素や有毒ガスを除去 
する巧分はありません。 


【空気清をフィルター】交換の目を：約3力月 

静電気の粒子吸引力により、空気中の夕八コの煙やダニ 
のフン、花粉、ちりやほこりなどをキヤツチします。 



【マルチクリーンフィルター】交換の目安：約3力月 

ダニやスギ花粉などをお集-分醉します。 

さらに脱臭-除菌-空気清を効まちあります。 


枠巧きフィルター1枚 t ット 

型式： CSH - AF 1 S 


交換フィルター1枚 

型式： CSH - AF 1 


取り巧けちまじつレで詳しくは、別売品に添巧されでレる説明書 
をごらんください。 


A 注意 


フイルターを取り巧けるときは、必す運転を 信 止し、 
電源 プラグも巧いてからおこなつでください。 

内部でフアンび'高を回転してレますので、クガの原 
因になることびあります。 
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設定術間）設定の撰 
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運乾/停止 



液晶表示部 


温度設定ボタン 


タイマー時間切換ボタン 


タイマー切換ボタン 


運転切換ボタン 


EI リモコンのなまえとはた6を 


送信部 

イー —j 

k . — ^ 



み哨 

み' 

°c 



白動 
/で房 

ドライ 

送風 


運お/停止ボタン 


風量設定ボタン 


手動運転8ページ 


送信表示 


言号送信時に点なします。 


風量表 7 F 


^設定風量の位置の国び点なします。 


タイマー時間表示 


タイ7—運転中は、1時間単位でタイ 
マー時間を表示します。 （1 H 〜12 H ) 
連続運転時は表示しません。 


リセットボタン 


t ：^ リモコンご使用の前に 

6ぺージ 


温度表 7 F 


設定温度を表示します。に〇〜30で) 
運転モードび「自動 J のときは表示 
しません。 


運転モード表示 


運転の種類を表示します。 

A — 「自動 J C — 「を房 J 

口一「ドライ J F- 「送風 J 


「連続運輯 J 「のタイマー J 
「入タイ7—」ののり換えをお 
こないます。 

タイマー運輯10ぺージ 


タイマー運転表示 


タイマー運転中「入タイマー」は〇、 
「のタイマー」は♦び点なします。 
連続運乾時は表示しません。 


1時間からじ時間まで1時間 
単位でタイマー時間の切り換え 
をおこないます。 

タイマー運転10ぺージ 


「自動 J 「冷房 J 「ドライ」惜励 
の順塞で運転の種類をの0換え 
ます。 

13=自動運転7ページ 
手動運輯8ページ 


® 設定温度を高く （30 でまで) 
® 設定温度をほくに〇でまで) 
することびできます。自動運転 
のときは受けつけません 
t ：^ 壬動運輯8ページ 


■室内ユニット受信部とリモコンの間に力ーテンなど信号をさえぎる物びあると、リモコンの信号を受巧けません。 

■室内ユニット受信部に直射曰化びあたっでいると、リモコンの信号を受なけない場合びあります。 

■電寺瞬時点なちすまたはインバータちなの壁が灯びある部屋では、リモコンの信号を受なけない場合びあります。このよラな 
とぎは、お買いあげの販売店にご相談ください。 

■リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、かなどをかけたりしないでください。 

■エアコンは室温忆ンサにより、設定温度にあわせで運転します。 

■室温 t ンサは室内ユニット周巧の温度を感知しでいますので、お部屋の温度計とは一致しないことびあります。 

■室内ユニットに直射日光やすきま風びあたっていたり、他の化熱器具の影響を受けでいる場合は、室温忆ンサび正おにた動 
しません。 


ms 


動厘画風 

白強弱微 


























































































































回リモコンご使用の前に 

お使いになる前に付属の乾電池をリモコンに入れでください。 



乾電池の交換時期 

■液晶表示部びラすくなつできたら、電池び消'耗しできでいます。 

新しい乾電池に交換しでください。 

使用乾電池 

■単4お ( UM -4) 1.5 V 2個 


•巧 ^！ Kg ■通常のご使巧で乾電池の寿命は約1巧です。 

■巧属の乾電池は最初に使用するときのためにご用意してしぶものですので、1年未満で消'耗することびあります。 

乾電ミ也は誤った使いかたをしますと液ちれや破れつすることびありますので、つぎの点についで 
特にごを意ください。 

■新しい乾電池と古い乾電池、種類の違ラ乾電池を混ぜで使用しないでください。 

■巧電す電池は寸法-性能などに、一部異なる部分びありますので使庙しないでください。 

■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしでおいでください。 


国リモコンび使えないとを 

リモコンの電池び切れたり、リモコンをなくしたりしたときに、応急的に運転-停止びできます。 
運転の内容は自動運転です。（応急自動運転） 



■自動運転スイッチで運転を開始したときに停止させる場合は、再度自動運乾スイッチを巧しで停止させてください。 































































































































r 自動」 m がの運転モードが選択されている場合は… 
運転切換ボタンを押し「自動」を選びまず 

♦運転切換ボタンを押すと、つぎの順塞で運転の種類が'切り換 
わります。 


運転/停止ボタンを巧しまず 

♦リモコン表示部と室内 ユニッ トの運転 
ランプび点灯し、運転を開始します。 



回自動運拓 


エアコンび、運転開始時の室温に応じで;ち房-ドライ•モニタリング送風のいすれか1つを自動的に還んで運転を開 
始します。 


エアコンび自動的に選ぶ運転の内容 



•战1巧5» 


■自動運輯の場合、表示部に設定温度は表示されません。 

■室温び変化すると、モニタリンヴ送風^ドライ^ち房に自動的にのり換わることびあります。 
ただし、を房^ドラィ、ドラィ^モニタリング送風モードには巧り換ゎりません。 


I 自動運乾の場含、設定風量-設定温度の変更はできません。 

運輯内客びお巧みに合わないときは、ま動運転に切り換えで風量-温度を調節しでください。 
手動運輯のしかた8ページ） 


運転開始時の室温 

運転の種類 

設定温度 

風 量 

動た•特徴 

28‘ CJ ^ 上のとき 

冷房 

26で 

白 動 

■室温が'設定温度よりおくなると送風に 
のり換わります。 

26。(：〜28で 
未満のとさ 

ドライ 

2己で 

微 風 

(表示は白動） 

■室温が'設定温度よりおくなると停止し 
ます。 

24で〜26で 
未満のとさ 

23で 

24で末満のとき 

モニタリング 

送風 


微 風 

■室温が'変化しで、ドライを還択するま 
で続けます。 


有動 
ち房 


















































運転/停止ボタンを押しまず 

参リモコン表示部と室内ユニット 
の運転ランプび点なし、運転を 
開始します。 




運転切換ボタンを押し、運転の 
種類を選びまず 

♦運乾切換ボタンを押すと、つぎの 
順番で運転の種類び切り換わりま 
す。 


A 自動 

▼ 

C 冷房 

▼ 

E 3 ドライ 

▼ 

F 送風 I 


設定温度を変えたいとさは… 

温度設定ボタンを押しまず 

• ( A ) ボタンを巧すと設定温度びあびり、 
@ボタンを巧すと設定温度びさびり 
ます。 

< • 設置状;兄により、お部屋の温度計 


み::-''と一致しないことびあります。 

•自動運転のときは、設定温度を表 
示しません。 

•自動運転のときは、ボタンを押し 
でち受付けません。 


設定温度範囲とおずずめ温度 


室温と外気温との差び大さくなりすぎると健康によくあ 
りません。おすすめ温度の範囲でのご使苗び理想的です。 


運転の種類 

巧房 

ドライ 

送風 

おすすめ温度 

26〜28で 

室温より1〜2でおめ 


設定節囲 

20〜3〇で （ rc 刻み） 



風量を変えたいとぎは…… 

風■設定ボタンを押しまず 

風量設定ボタンを押すと、つぎ 
の順番で風量び切り換わります。 



•風量「自動」では室温に応じ風の強さび自動的に 
変わります。 

♦ドライ運乾のときは、風量「自動」を表示し微風 
で運転します。 

♦ドライ運乾、および自動運乾のときは、ボタンを 
押しでち受付けません。 


■リモコンは必す本体に向けで操たしでください。 

■湿度び高いときに長時間を房-ドライ運輯をすると、エアコン吹出□巧巧に露び巧き滴下することびあります。 
■ ドライ運乾時、室温び設定温度よりほレときは停止します。 


を房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、「送風」運転を3〜4時間おこない内部を 
よく乾燥させてください。 


因手動運面(を房•ドライ•送風) 

ち房-ドライ-送風を選んで、温度や風量を細かく調節できます。 

一度 t ツトすると、巧回からは運転/停止ボタンを巧すだけで同じ巧客の運転びできます。 



SQOQ 

S I C 






















































































画風向調節 

才ートルーバータイプではありません。直接まで調節しでください。 


上下の調節 



風向表示 


左ちの調節 


ルーバーの左ちの端を持って調節してください。 
■風向表示の内容 





ちち風向グリルで調節してください。 

だろ風向グ I 」ルは左側-中央-ろ側それぞれ調節する 
ことびできます。 


冷房•ドライ運転時 



お部屋全体に空気びしをわたるように、ルーバーを必す 
青色7—クの範囲でお使いください。 


刷 ra a 


■ち房-ドライ効果をより高めるために、ルーバーは必ず使いわけでください。 

■ち房-ドライ運転のとき 

■長時間ルーバーを下向きにしで運輯しないでください。ルーパーの表面に露び巧き滴下することびあります。 

■湿度び高いときに左ち風向ブリルを大きく左ちにわけで運転をすると、吹出□巧巧に露び巧き滴下することびあります。 
































































回タイマー運お 


タイマーをじようずじ使つで必要な時間だけ運乾するようじしましよう。 


t 刀タイマー（運輯吟停止）のセット 


タイマー切換ボタンを押しまず。 

つぎの順番に表示び切り換わります。 



r 切」 • を選択しまず。 


※運転モードを確認しでください。 
※室内ユニットのタイマーランプ 
の点灯を確認しでください。 




時間をセットしまず。 


ボタンを押しでエアコン 



を停止させたい時間に含わせます。 
(表示の時間後にェアコンの運転 
を停止します。） 



セツト終了でず。 


XI 時間から12時間まで1時間単 
位で t ットできます。 

※じット時間は記憶されます。 
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切タイ7— 運乾をすると、通常の設定温度に巧し 
石記のよラじ設定温度を変更します。 

おやすみ中は体温調節機能びお下しますので、ちえ 
すぎのないよラに室温コント□ールし、同時に電気 
げち節約することを目的としでいます。 


のタイ7—運転開始 

1時間後の設定温度 

のタイ7—運転開始 

2時間後の設定温度 

約1で高め 

約2で高め 


(2 時間後な降は、2時間をの設定温度と同じままとなります。) 


人タイマー（停止吟運乾）のセット 


タイマー切換ボタンを巧します。 


つぎの順番に表示び切り換わります。 


(連続）►切 ♦ ►入〇 





r 入」〇を選択します。 


※運転モードを確認しでください。 
※室内ユニツトのタイマーランプ 
の点灯を確認しでください。 



時間をセットします。 

ボタンを押しでエアコン 
を運転させたい時間に合わせます。 
(表示の時間後にエアコンの運乾 
L を開始します。） 

セット終了でず。 

XI 時間から12時間まで1時間単 
位でじットでさます。 

※じット時間は記憶されます。 



-タイマーセットの ( jam ) - 

再度、タイマー切換ボタンを押して連続運転にしまず。 

け DJ 参タイマーのとき►♦とタイマー時間の表示は消'えます。 （2 回押し） 
r 入 J 〇タイマーのとき ► 〇とタイマー時間の表示は消え運乾を開始します。 

※室内ユニットの運乾開始とタイマーランプの消'なを確認しでください。 

X 運乾を停止したい場含は、運転/停止ボタンを押しでください。 



■タイ7-運転中に停電びあったときは、通電び再開したらタイマーを再度設定しでください。 

■電池交換をするとのタイマーは1時間、入タイマーは6時間の設定となりますので再度設定しでください。 
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画お手入れのしかた 

广么ミ主意- 

おま入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラヴち巧いでからおこなっでください。 

内部でファンび高速回転しでいますので、ケガの原因になることびあります。 

室内ユニット内部の洗ミきはお客樣自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコ□ナお客樣ご相談 
窓□にご相談ください。 

誤った洗淨剤の遷定-使用方法で洗淨をおこなラと、樹脂部分び破損したり水ちれなどの原因になることび 
I あります。また、洗浄剤び電気部品やモータにかかると、故障や発煙•発义の原因になることびあります。 



エアフイルターのお手入れ オープンノ ネルのお手入れ 


オープンパネルの左ち下側を 
ま前に引いで、オープンパネ 
ルを引さあげます。 

さらにオープンパネルをあげ 
で、"カクッ"と音がする位 
置（約45’）に、とめること 
ちでぎます。 

(水平まで開さ、上ちに輕く 
持ちあげるとオーブソ\‘ネルを取りはすすことちできます。） 



々- 


エアフイ ルターの ツマミ 
をつまんでかし持ちあげ、 
フィルター巧えよりはす 
しで下ちじ引き出します。 


か 



掃除機で吸い取るか、軽くたたい 
で巧れを取り除レでください。 

ちれのひどレときは、中||生な剤を 
落かしためるま湯か水で洗ラと効 
まびあります。 

洗ったをは、よくすすぎ、曰陰で乾かしでください。 



エアフィルターび目ブまりするとち房効果び下びることびあ 
ります。2週間に一度はおま入れをしでください。 

—ク- 

エアフイルターを取り巧け 
ます。ガイドに沿って差し 
込み、フイルター巧えにパ 
チンと音びずるまで確実(こ 
はめ込んでください。 

エアフィルターを入れないで運転しますと、ほこりなどが巧 
部に入り、故障の原因になります。 





—ク- 

オープンパネル下側の 
失 EP 部 （3 力巧）を巧 
しで、確実にオープン 
パネルを閉じます。 



長期間使わないとを 

♦ 3〜4時間ほど送風運輯をしで内部をよく乾燥させます。 


オープンパネルの左ろ下側を手前に引いでオープンパネルを引き 
あげ、"カクッ"と音がする位置（約 45°) よりさらに上ちに軽く 
持ちあげるとオープンパネルをとりはすせまず。 


才ープンパネル 



い物を使巧しでください。 

♦水洗いするときは、40でが下の妃るま湯か水を使巧しでくださ 
し、ちれがひどいときは中性洗剤を使用しで洗い、洗剖を残さ 
ないよラよくすすいでください。 

水洗いしたあとは、やわらかい巧でふき取るか、日陰で乾かしで、 
水分を十分(こ取り陈いでください。 


—々- 

オープンパネルを水平 
じ持ち、ユニット上部 
だちにある U ま溝に 
オープンパネルの軸び 
はまるようにのせで、 
オープンパネルを閉じ 
ます。 


才ーブンバネル 



室内ユニット-リモコンのお手入れ 

I --: —-三 

♦室巧ユニットやリモコンはやわらかい巧などでからぶきしでく 
ださし、。 

♦ちれびひどいときは、40でな下のめるま湯か水でかたくしぼつ 
た巧などでふレでください。 

絶巧に直接水をかけなレでください。 

♦ベンジン、シンナー、みがき粉、化等ぞラきんなどは、変あや 
変色の原因になりまずので使用しないでください。 


使い始めるとを 

♦室がユニットのアース線び断線したり、はすれでいないか確認し 
ます。 


♦運転を厚止し、電源プラグを抜きます。 


♦室がユニットの吸込□'吹出□がふさびれでいないか確認します。 


♦エアフイルターを掃除し、ちとどおりに取り巧けます。 


♦電源プラグを差し込みます。 


• リモコンの電池を取り出します。 


• リモコンじ電池を入れます。 

( リモコンご使用の前に6ぺージ) 




















































































































冷やしすぎは健康によくありません。 

また、電気のムダ使いにちなります。 

特に身体のご不自由なちや乳幼巧、お寺さま、 
お年實り、ご病気のちなどがご使巧の場ちは、 
固囲のちが常に;'主意しであげでください。 



窓にはカーテンやブラインドを 

カーテンやブラインドで熱のちれを防ぎま 
しよラ。直射曰化を防ぐと普エネ就]栗があり 
ます。 



エアフィルターの目ブまりは、冷房能力を弱め、 
電気げがムダになります。 

2週間に一度はぜひお掃除をしでください。 
また、エアフィルターを巧け忘れると、エア 
コンの部が巧れ、故障の原因になります。 



吸込口 -吹出口をふさびない 

エアコンの性能が低下したり、保護装置がは 
たらいで運転できないことがあります。 



室温びむらにならないよラに風向を調節しで 
ください。冷風は上向きに吹き出ずよラにお 
使いください。 

また、;を房’ドライ運転のときにルーバーを長 
時間下向きにしでいると、ルーパーの表面(こ 
露が巧き滴下することがありまずのでご注意 
くたさい。 —一って丫 



タイマーを有効に 

おやすみ時やお出かけのとき、女イマーを有 
効に利巧し、必要なときだけ運輯するよラに 
しましよラ。電気のムダか’省けまず。 


こ 

り 

ろ 

凶 

广 

V 



团省エネのためのじよ5ずな使いかた 

エアフィルターの掃除はこまめに風向調節をじようずに 室內温度は適温に 


画エアコンの運面と性能にごいて 


ドライ運転の特性 

♦ドライ運転中は、リモコンの風量表示び「自動 J となり 
ます。 

室のユニットの送風機は、室温により運転（微風運転）- 
停止をくり返します。 

3分間保護について 

* 運転停止後すぐに再度運転/停止ボタンを押したとさや、 
電源プラヴを差し込んだ直をには、エアコンを f 呆護する 
ため、室外ユニットは約3分間経過しでから運転を開始 
します。 


エアコンの運転条件 


ち房運転 

ドライ 
運 転 

外気の温度/約21でな上43で下 
部屋の温度/約21でな上32で下 
部屋の湿度/80 %な下 

80%をこえた状態で長時間運輯すると室内 
ユニットの表面に露がはき滴下することびあ 
ります。 



この条件外の温度で運転されますと f 呆護装置びはたらい 
で運転できないことびあります。 


画据え付け 

据え付け場所 

【このよラな場所への設置はさけてください。】 


A 警告 


エアコンの据えはけや移動再設置には、専門の技術び必要です。 
お買いあげの販売店または専門業者に依頼しでくださし、。 

据巧に不備びあるとかもれや感電-义災などの原因になります。 


〇 


♦可燃性のガスがちれる恐れのある場所 
♦ドレン水を円滑に排水できない場所 

•冷房-ドライ運転時は室のユニットから水がでます。排水がラま 
くいかないと、室のユニ、ソトから水もれするおそれびあります。 
♦油煙や霖気にさらされる場所や磯欄油の多い揚戸斤 
参海岸地区のよラな塩分の多い場巧 
♦温泉地のよラな硫化ガスの凳生する場所 

♦テレビやラジオが 1 m がの、テレビのアンテナび 3 m 料抑こある場所 


参動植物に直接風びあたる場所 
参暇込□や吹出□がふさがれる場所 

参海岸迎区やビルディング上階部など室外ユニットに常時強風のあた 
る場所 

参業務巧としでの使巧および車両、船舶など移動するちの 


I 火が報知器が吹出□より1.日 m 政のにある場所 


騒音にもご配慮を 


•強度が十分で、騒音や振動が他へ伝わったり、増大しないよラな場所をお選びください。 
•室がユニットの吹出□のあくに障害枚)を置きまずと、騒音増大のちとになることがあ 
りまず。 

•室外ユニットの吹出□からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないよラな慮所をお選び 
<ださい。 

•エアコンをご使巧中異窜音びする慮合は、お買いあげの販売店にごす目談くださし、。 
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画このよ 5 なとをには 


症 状 

原 因•処置方法 

が 

障 

で 

は 

友 

柔 

せ 

ん 

冷房またはドライ運転開始時、吹出 □ 
から白い露がの冷気が出る場含か f ある 

参お部屋の空気が急に;ちやされで白く見えることがあります。 

部屋が臭ラ 

•壁やじゅラたん、家具、巧類などにしみ込んでいる臭いが出でくるためです。 

"シューシュー""ピシピシ"などの音 
がする 

参シューシューと水の流れるよラな音は管の中を流れる冷媒の音です。 

•ピシピシ音は、温度の変化により部品か‘1申0^縮みするときの音です。 

室内ユニットから"ポコポコ"といラ 
音が発生したり、水ちれがおきる 

参高気密住宅で強でな換気顧などを使用した場含や、高層住宅など高所に据え巧けた焉含、 

ドレン水がスムーズに流れないために発生することがあります。 

お買いあげの販売店または、おおくのコ□ナお客様ごす目談窓□にご相談ください。 

エアコン背面に露が巧く 

参このエアコンは背面に巧いた露をドレンパンに集めで排水する構造(こなっでいますので、 
結露しでち異常ではありません。 

おを 

調つ 

ベ三 
く度 

だ 

さ 

い 

運輯しない 

•電源ヒューズやブレーカーが切れでいませんか。 •停電ではありませんか。 

•リモコンの電她が切れでいませんか。 •電源プラヴが‘はすれでいませんか。 

よく;ちえない 

•室外ユニットの暇込□や吹出□をふさいでいませんか。 

•エアフィルターにほこりやコ‘ミがつまっでいませんか。 

参室外ユニットじ常時強風があたっでいませんか。 

•ルーバーが適正な位置になっていますか。 •ドアや窓が開いでいませんか。 

•室温設定が適正な温度になっていますか。 •風量設定が「微風 J じなっでいませんか。 

停電のとさ 

運転中に停電したとさ 

•すべでの運乾を停止します。通電び再開すると、室内ユニットの運転ランプか’点滅しで 
お知らせします。運転をつづけたいときは、再度運転/停止ボタンを巧しでください。 

タイマー它ット中に停電 
したとさ 

•すべでの運転を停止し、タイマー予約は取り消しとなります。通電が'再開すると、室内ユ 
ニットの運転ランプが点滅しでお知らせします。通電再開穫、再度設定しでください。 

運起中誤作動 
U た占さ 

巧 一、 力 S ナリ-カー無線 
などじよ 0 誤た動したとさ 

•コンじントから電源プラグを旅き、ちラー度差し込みなおしでから、運転/停止ボタンを 
巧しなおしでください。 


エアコンびちえない場合は、ち煩のちれび原因のひとつとしで章えられますので、お買いあげの販売店に 

A 堂と ご相談ください。 

胃 n エアコンに使用されでいるち煩はまをです。を煩は遅常ちれることはありませんび、巧一、ち媒び室内に 
ちれ、フアンヒーター、ス I -―ブ、コン□などの义気に軸れると有害なを巧物び発をする原因になります。 


〇 


■室内ユニットのランプが'速く点滅しでいる場台は故障です。 

(ただし、運転ランプがゆっくり点滅 （1 秒間に1回の連続）しでいる場合は停電表示です。正常(こ再運転できれば故障ではありません。） 
運転ドラィタィ。- 胃車5对亭止しで載原プラク'を抜いた棲、む買いあげの販売! S または3□ナサービス t ンター〜ご連絡<ださし、。 

0 0 0 その隙、点滅しでいるランプの種類をおがらせください。 


画仕様 


(50/60HZ) 


型 百： 

室内ユニット 

RC -2210 

室外ユニット 

RO -2210 

種 類 

を房.ドライ専用お 

電 源 

単相1 00 V ⑩ 

、公 

/で 

房 

能 力 （ kW ) 

2.0 / 2.2 

消’ 費 電 力 （ w ) 

550 / 60己 

エネルギー消費効率に 0 P ) 

3.64/3.64 

通年エネルギー消'費効率 （ APF ) 

3.4/3.4 

運転 電 流 （ A ) 

6.04/6.05 

運転 音 ( dB ) 

：38 / 37 

44/45 

面積の目安 
( rrf ) 

鉄筋アパート 
南向夏洋室 

14/15 

木 造 

南向含和室 

9/10 

質 量（な） 

7.0 

23.己 

外お寸法（局さ X 幅 X 奧わ） ( min ) 

260 X 798 X 167 

535 X 690 X 250 

巧属品 

リモコン-乾電池(単4お2個）’その他 


•この仕様値は」に規格 ( J に C 9612) じちとづいで表示しであります。 

•エネルギー消費効率 ( COP ) の数値は、ち房運転のときの消費電力1 kW あたりの;ち房能力 （ kW ) を表示したちのです。 

•通年エネルギー消費巧率 ( APF ) の数値は、1年間を通しである一定の条件の下にエアコンを運転したときの消'費電力1 kW あたりの 
ち房能力 ( kW ) を表したちのでず。 

•この製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

•長期間お使いじならないときは、電源プラグをコン t ントから巧いでください。リモコンで運転を「停止 J しでいでち約 4 W の電力を 
消費します。 
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国修理 • 保証 


修理 サービス について 


♦ルームエアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造巧の後9年です。 

補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。くわしくは 
お買いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客様ご相談窓□にご相談ください。 
♦保証期間経過後の修理についでは、販売店(こご相談ください。修理(こよって機能が維 
持できる場含は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


修理を依頼されるとをは 


異萬びあるときは、運転を停止しで電源プラヴを巧いたのち、お買いあげの販売店または 
コ□ナサービス t ンターにご連絡ください。 

ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡くださし、。 


>型式（品番） 

>お質いあげ曰 


保証書をごらんください。 


•ご住所•ご巧さ•お電話垂号 
•訪問ご希望曰 


♦故障の客（ランプび点滅しでいるときは、そのの客を確認しでください）13ぺージ） 


保証書について 


このコ□ナルームエアコンには「保証書」が'巧いでいます。 

♦保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお毒け取りください。 

ち一巧障した慮合には、保証書記載内容により、保証期間巧は無料修理いたしますので、 
保証書記載内容をご禮認のラえ大のに保管しでください。 

♦保証書にお買いあげ日、販売店各など所定事頂の記入がないと有知]とはなりません。 

もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。 

♦このコ□ナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた曰から]年（ただし、 
冷却装置の保証期間は5年）です。保証書の記載の客によりお買いあげの販売店が偃 
理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。 


■エアコン 取りはずし.廃棄時にごま意願います。 



家庭巧エアコンには最大で C 02 (温暖化方ス) 
3,600 kg じ相当するつ□ン類び封入されてい 
ます。地王裝晶暖1ヒ防止のため、移設•變•禱 
等にあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


【冷媒の見える化表示について】 

この表示は、家庭巧エアコン(こ温暖化ガス(フ□ン類） 
び封入されでいることを、ご認識いただくための表示 
です。ルームエアコン取りはずしの際は、フ□ン類の 
回収か'必要です。〈廃棄時には家電リサイクルまの制 
度に畐ブき適正な引き寢しをしでいただければ、礎実 
にフ □ ン類の適正処理がなされます〉 


2001を4呂飽巧の家電リサイクル法では、お客様 
がご使巧済みのルームエアコンを廃棄される場含 
は、収集-運搬料重と再商品化など料ををおまキム 
し、いただき 、対象品を販売店や巿の巧に適正に引 
き渡すことが求められでいます。 



ポンプタ''ウン作業は「強制冷房運転 （ IJ モコンの風 量 設定ボタン 
を押したまま運転/停止ボタンを押す）」でおこなつでください。 


晚編3む割®ご欄細-をごらんください。 


国長期使用製品安を表示制度に 

基づく本保表示について 

本体への表示内容 


■経を劣化により危害の発生び高まるおそれびあることを'ま意喚起するために電気巧品まをまで義務なけられたな下の表 
示を本体の銘板巧傍におこなつ でい ます。 


【製造年】（本体の銘板の中に西暦4巧で表示してあります) 


A 


【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 
による発火-けがなどの事故に至るおそれびあります。 


設計上の標準使用期間とは 

【標準使用条件】 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定するための標華使巧条件による (JISC 9921-3) 


環境条件 

電源電圧 

定格表示電圧による 

周波数 

定格表示周波数による 

を房室内温度 

27で（乾球温度） 

を房室内湿度 

47% (湿球温度19で） 

を房室外温度 

35で（乾球温度） 

を房室外湿度 

40% (湿球温度24で） 

設置条件 

機器の据巧説明書による標準設置 

負荷を件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機器能力に見合った広さの部屋（置数） 

想定時間 

1年あたりの使苗曰数 

ををで；^ル 

冷房6月2曰から9月21曰までの112日間 

1曰あたりの使苗時間 

を房9時間/曰 

1年間の使庙時間 

ち房1,00別き間/年 


■設計上の標華使巧期間とは、運転時間や温湿 
度など、左記の標準的な使巧条件に暮ブく経 
を劣化に巧しで、製造したをから安を上支障 
なく使届することが'でさる標準的な期間です。 

■設計上の標準使用期間は、無償な証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でちありません。 

■設置状況や最境、使用頻度び左記の条件と異な 
る場合、または、本来の使用目的]：^1外でご使用 
された場合は、設計上の標準使用期間より短い 
期間で経年劣化による凳义-けびなどの事故に 
至るおそれびあります。 
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お客様ご相談窓□一覧表 ] 


修理サービスや製品についでのご相談は機種名をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のごす目談窓□にご依頼くださし、。 

ご転居やご贈營品などでお困りの揚含は、下記のおおくの窓□にご相談く 
ださし、。 

ち称、所在地、電話塞号は、変更ずる場含びありまずのでご3承くださし、。 


•アフターサービスのお問い合わせは下記へどラぞ 


コロナサービスセンター 
120-白1曰-302 

( 修理受付専用ダイヤル） 

FAX 〇1 20-91 9-322 


携帯電話 ’PHS 等か 5 は 
最畜のヴービスセンター 
へ直接おかけぐださい。 


北海道地区 


ホし 幌る店ホし幌 i 
ホし幌 サービス t ン ター ホし幌 i 

函館 営業 巧 函館 i 

佔川 営業 巧値川 i 
帯広営業 巧帯広 i 
拙 I 路 営業 巧訓路 i 
j ヒ見 営業所化見 i 


白石区平和通16 了目南 1-1 9 
白石区米里3条2 了目 6-25 
西ち梗町 21-2 
東値川南1条2 了目 2-5 
西18を化 1 T 目 17-1 
花園の 4-1 7 
美ち ffl ： r 9-1-30 


〒〇 03-0028 
〒〇 03-0873 
〒〇 41-0824 
〒〇 78-8261 
〒〇 80-0048 
〒〇 85-0038 
〒〇 90-0064 


TEL (01 1)864-0440( 代表） 
TEL (01 1)879-21 21(代表） 
TEL (0 1 38)48-6070 (代表） 
TEL (0 1 66)37-2330 (代表） 
TEL (0 1 55)35-75 18(代表） 
TEL (01 54)24-41 91(代表） 
TEL (0 1 57)26-2 103(代表） 


FAX (0 1 1)863 — 3154 
FAX (01 1)871—2400 
FAX (0138)48-6080 
FAX (0166)37 — 2338 
FAX (0155)35-7510 
FAX (01 54)24—0451 
FAX (0157)26 —2107 


東北地区 


関東地区 


實巧安 店 
青森サービス t ン ター 
秋 田 営業所 
秋田サービスたンター 
ノ、戸 営業所 
ノ、戸サービスたン ター 
乱前営業所 
弘前サービスたン ター 
盛 岡 営業 巧 
盛岡サービスたン ター 


水 

巧 

営 

業 

巧 

仙 

お 

安 

店 

仙台サ- 

-ビス t ンタ 


郡 

111 

窝 

業 

尸斤 

山 

ホ 

窝 

業 

か 

吐 

巧 

営 

業 

尸わ 

首 

都 

圏 

去 

店 

首都圏サービス t ンター 

幸 

巧 

窝 

業 

P 斤 

W 

III 

窝 

業 

か 

十 

W 

窝 

業 

Ph 

橫 

;片 

窝 

業 

Ph 

甲 

柯 

窝 

業 

Ph 

か 


ホ 

去 

1占 

夕 

し、たま 

営業 

Ph 

m 

崎 

営 

業 

Ph 

丰 

都 

客営業 

Ph 

太 

HH 

窝 

業 

Ph 

か 

口 

営 

業 

Ph 

- j > 

< 

ば含業 

Ph 


青巧巿ち館 1 T 目 12-38 〒〇 30-0946 

青巧巿ち館 1 T 目 12-38 〒〇 30-0946 

秋田巿泉年•巧 4 T 目 4-1 8 〒01 0-0917 

秋田巿外旭川=モ刈109 -1 〒〇 10-0802 

ノ V 戸巿売巿 4 T 目 4-7 〒〇 31-0073 

A 戸巿荒巿 4 T 目 4-7 〒〇 31-0073 

弘前巿田園1-2-1 〒〇 36-8086 

弘前巿田園 1-2-1 〒〇 36-8086 

盛岡巿門 2-1-42 〒〇 20-0823 

盛岡巿門 2-1-42 〒〇 20-0823 

奥州巿水巧区かお工業団地4 了目79 〒〇 23-0002 

仙台巿客城野区日ノ化町 1-7-32 干 983-0035 

仙お巿客城野区日ノ化町1 -7-3 1 〒983-0035 

郡山巿亀田 1-51-9 〒963-8033 

山お巿東青田 3-6-28 〒990-2423 

涵田巿錦の 1-183-1 干 998-0 103 

東を都化区薑島 8-4-8 〒11 4-0003 

東を都化区皇島 8-4-8 〒11 4-0003 

東を都化区薑島 8-4-8 〒11 4-0003 

立り I 巿富松の1 -22-3 〒1 90-001 1 

化口巿富塚新田 95-5 〒270-2222 

横滨巿戸塚区原宿 4 T 目 7-1 3 〒245-0063 

山梨県み巨摩郡昭和町西を2491 -2 〒409-3866 

さいたま巿化区客原町 1-674-2 〒331-0812 

さいたま巿化区客原町 1-674-2 〒331-0812 

富崎巿問屋の西 1-3-22 〒370-0007 

宇都客巿藥瀬町2313 〒321-0933 

太田巿富林東町2375 = r 373-0825 

水戸巿を原の 653-2 〒310 -0852 

つ < ば巿谷田部 6788-1 9 〒305-0861 


TEUOl 7)742-8255 (代表） 
TEUOl 7)743-297 1(代表） 
TEL (018)864-5671( 代表） 
TEL (018)864-5219 (代表） 
TEUOl 78)24-5289 (代表） 
TEUOl 78)47-6609 (代表） 
TEUOl 72)28-391 0(代表） 
TEUOl 72)26-4770 (代表） 
TELCO 1 9)622-4791 (代表） 
TELCO 1 9)604-0281 (代表） 
TEUOl 97)22-41 55(代表） 

TEL (022)235-3181 (げ表） 
TEL (022)783- 1791(代表） 
TEL (024)938-2240( 代表） 
TEL (023)642-3255 (代表） 
TEL (0234)31 -0571 (代表） 

下£し(03)3927-1151(代表） 
TEL (03)3911-1 13バ代表） 
下£し(03わ927-1152批表） 
TEL (042)51 9-527 バ代表） 
TEL (047)312-8330 如表） 
TEL (045)852-4008 批表） 
TEL (055)268-1 567瓜表） 
TEL (048)65 1 - 1722(代表） 
TEL (048)651-1231 (代表） 
TEL (027 ミ361 -4806 (代表） 
TEL (028)632-51 05(代表） 
TEL (0276)38-6571 (代表） 
TEL (029)241-21 72(代表） 
TEL (029)839-5325 (代表） 


FAXCOl 7)742 — 8275 
FAX (01 7)743— 1118 
FAXCOl 8)864— 8468 
FAX (018)864-5760 
FAXCOl 78)45—4290 
FAXCOl 78)71 — 1344 
FAXCOl 72)28—0191 
FAXCOl 72)29—1 133 
FAXCOl 9)622 —5244 
FAXCOl 9)604—0283 
FAXCOl 97)22—4452 

FAX (022)236-8810 
FAX (022)783—1792 
FAX (024)938—3021 
FAX (023)642 —3254 
FAX (0234)31—0581 

FAX (03)3927—1160 
FAX (03)3927—1130 
FAX (03)3927—1160 
FAX (042)528 —2382 
FAX (047)312—8338 
FAX (045)852-5540 
FAX (055)268-1569 
FAX (048)651 -6370 
FAX (048)651 -6370 
FAX (027)361—9139 
FAX (028)632 —5205 
FAX (0276)38-5508 
FAX (029)241 —4268 
FAX (029)836—1913 


信越- 
化陸地区 


を斤 湯 安 店 

云条サービスたンター 
新爲東営業所 
長野営業戸斤 
松本営業所 

を 巧 去 店 

をミ巧サービス t ンター 
薑山 営業所 
福 《 営業巧 


兰条巿巧淵 3-2- 15 
=を巿巧淵 3-2- 15 
新爲巿東区江巧 1-6-41 
長野巿大豆島5312 
松本巿值質大夕保原7852 


をミ历 
をミ历 
富山 i 
福な 


駅西新町 1-1-25 
駅西新町 1-1-25 
田牛5 
和田東 1-607 


干 955-0864 TEL(0256)32-2126( 代表） 

〒 955-0864 TEL(0256)32-2129 批表） 

干 950-0855 TEL(025)286-913 バ代表） 

T 381-0022 TEL(026)221-51 1 バ 代表） 

〒 399-0033 TEL(0263)26-0051( 代表） 

〒 920-0027 TEL(076)260-0567 (代表） 

〒 920-0027 TEL(076)260-0038 (代表） 

〒 930-0985 TEL(076)444-0567 (代表） 

〒 918-8237 TEL(0776)23-0567 (代表） 


FAX (0256)35-8519 
FAX (0256)32 — 2137 
FAX (025)286 — 3313 
FAX (026)221 -0039 
FAX (0263)25—9961 

FAX (076)260—0775 
FAX (076)260—0738 
FAX (076)444—0611 
FAX (0776)23-0580 


東海地区 

谷ち屋ま店 
各ち屋サービス t ンター 
静岡 営業所 
岐章営業所 
ま 営業 巧 

沼津 営業 巧 

ちち屋巿熱田区が田町 16-1 1 
名ち屋巿熱田区桜田町 16-1 1 
静岡巿驗河区冨松 2-15-30 
岐章巿六条南 2-7-8 
津巿富茶屋 3-29-38 
沼津巿西お路 888-1 

干 456-0004 
干 456-0004 
干 422-8034 
干 500 -8358 
干 514-0819 
干 410 -0303 

TEL (052)746-6600( 代表） 
TEL (052)746-6603( 代表） 
TEL (054)238-0005( 代表） 
TEL (058)268-7555( 代表） 
TEL (059)234-8471( 代表） 
TEL (055)968-62 10(代表） 

FAX (052)884-6551 
FAX (052)884-6554 
FAX (054)238-0006 
FAX (058)268-7550 
FAX (059)234—8472 
FAX (055)968-6212 

近畿- 
四国地区 

大阪去 店 

大阪サービスじンター 
富松営業所 
巧都営業巧 
巧戸営業所 
彥根営業 巧 
福が山営業所 

吹田巿南金田 1-8-47 

吹田巿南金田 1-8-47 

富松巿ち里の 1-8-5 

京都巿伏見区竹田段ノ川原町 70-1 

巧口巿西区枝吉 5-1 32 

彥根巿正を寺の南出78 

福が山巿荒河東町68 

〒564-0044 

〒564-0044 

〒760-0078 

〒612-8414 

〒651-2133 

〒522-0024 

〒620-0061 

TEL (06)6380-21 11 ( 代表） 
TEL (06)6386-5670( 代表） 
TEL (087)835- 1711(代表） 
TEL (075 ミ 643-2002 (代表） 
TEL (078)922-2431( 代表） 
TEL (0749)24-6239 (代表） 
TEL (0773)22-0827( 代表） 

FAX (06)6386-7262 
FAX (06)6386-5588 
FAX (087)835-0160 
FAX (075)643-0870 
FAX (078)922 —2438 
FAX (0749)26 —2116 
FAX (0773)23 —7592 

中国地区 

広 島 去 店 

広島サービス t ンター 
岡 山 営業 巧 
米寺営業 巧 
徳山 営業 巧 

広島巿哀佐南区巧園 3-27-20 
広島巿哀佐南区祇園 3-27-20 
岡山巿化区辰己 35-1 03 
米寺巿目夕美の 235-1 
商南巿徳山きーノ片ま5631 -4 

〒731-0138 
〒731-0138 
干700 -0976 
〒683-0035 
〒745-0882 

TEL (082)87 1 -33 10(代表） 
TEL (082)87 1 -33 15(代表） 
TEL (086)243-7751 (代表） 
TEL (0859)33-81 57(代表） 
TEL (0834)22-5567( 代表） 

FAX (082)871—3306 
FAX (082)871—0272 
FAX (086)243 —7191 
FAX (0859)23-0709 
FAX (0834)22-5589 


九州地区 


福 岡 去 店 
福岡サービス t ンター 
がな州営業巧 
鹿巧島営業巧 


福岡巿博妄区東比恵 2-2-40 
福岡巿博多区東比恵 2-2-40 
化化州巿ル含化区愛岩 2-6-4 
鹿辉島巿田上 7-16-5 


〒812-0007 

〒812-0007 

〒803-0828 

〒890-0034 


熊 

本 

窝 

華 

巧 

熊本巿尾ノ上 1-11-12 

〒862-0913 

ち 

崎 

ち 

掌 

Ph 

長崎県西彼杆郡時津町を巧郷お田 74-1 

〒851-2106 

岩 

略 

ち 

掌 

Ph 

客崎巿霧島 3-59-2 

〒880-0032 

大 

分 

営 

業 

Ph 

大分巿二佐 1-19-7 

〒870-0108 

ミ中 

縄 

営 

業 

巧 

宜野邊巿宇地ミ白738 

〒901 -2227 


TEL (092)474-5771 (代表） 
TEL (092 ミ 474-6001 (代表） 
TEL (093)592-86 11 ( 代表） 
TEL (099)281-1 32バ代表） 
TEL (096)367-736 バ代表） 
TEL (095)882-77 1〇批表） 
TEL (0985)29-1 680如表） 
TEL (097)523-51 6パ代表） 


FAX (092)474— 5775 
FAX (092)474— 6414 
FAX (093)592-8666 
FAX (099)281— 1252 
FAX (096)369-6323 
FAX (095)882 —7767 
FAX (0985)25-0685 
FAX (097)523 —5162 


沖縄地区 


シ — サイド.パー ク102 


TEL (098)897-5677 (代表） FAX (098)897-5679 


07129002 


本な-工場 
柏崎工場 
長岡工場 


云を巿東新保 7-7 
柏崎巿宝の 2- 己 8 
長岡巿下条町倉ノ浦 1069 


〒9 已 5-8 己 10 TEL(02 已目 ）32 — 2111 ( 大イザ表） 
〒94 己 -0817 TE し (02 己 7)23 — 已 175( イザ表） 
〒 940-1146 下 £ し (0258)22 —2121( げ表） 


点検壁備のおずずめ 

参エアコンを数シーズンご使巧になりますと内部びミちれ、性能び低下することびあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れと 
は別じ点橫整備をおすすめします。 

•エアコン内部のクリーニングは、お買いあげの販売店へごす目談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる巧能性があります。 
•点検整備は、お買いあげの販売店またはおおくのコ□ナお客様ご相談窓□にごホ目談ください。 


愛情点検 

長年ご使用のエアコンの点検を！ •ェァコンの補修用性能部品の保有期間は製造なち切りを9年です。 

の 

このよラな 
お状は 
あ0ませんか 

■電源コードやプラグび異常に熱い ■こげくさい臭いびする 

■室内ュニットか5水われびする ■運転音び異常に高くなる 

■電源プラグやコンセントび変色している 

■ヒューズやブレーカーびひんぱんに切れる 

■架台や吊り下げなど取付部品び腐食、ゆるんでいる 

■本体のスイッチやリモコンの操作び不確実 

■その他の異常や故障びある 


ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、運転 
を停止し、コンセントか5電源 
プラグを损いてくださし、。 

点検•修理について詳ししにと 
はお買いあげの販売店にごネ目 
談ください。 


株巧ちな 3 U • 
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ホームぺーシ http://www.corona.co.jp/ 







































